B 


D 


I- Lamina: 

01 de 04 


No. hojas: 


1 de 1 


Sustitucion: 




Denominacion: 


0996672018 



Datos 


Dibujo 


Proyecto 


Reviso 


Aprobo 


N o m b r e 


Ing. Escobar I 


Ing. Escobar M 


Ing. Novillo G. 


Ing. Tierra A. 


Firma 


Fecha 


Oct/30/15 


Nov/07/15 


Nov/17/15 


Abril/01/15 


CodificaciSn: 

FM-EIM-PDC-AD-001-2016 


ESPOCH 

FACULTAD DE MECANICA 

ESCUELA INGENIERIA MECANICA 


Alabe directriz 
Rodete TMB 


Materiales: 

Segun Diseno 


Peso (Kg) 

Tolerancia 

Escala 

Regi: 

250 Kg 

±0.5 

1 : 50 



Nombre del archivo: 




ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE: 
ESPOCH-FM-EIM CUALQUIER USO Y REPRODUCTION 
TOTAL O PARCIAL NO AUTORIZADA CONSTITUYE 
VIOLAClON DE LOS DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR 
PENADA POR LA LEY. 













































